248                              •    Elfter Abschnitt.                              §. 104.
Aus demselben Grunde 1st V* im Inneren von r° stetig, und wir haben daher an der Flache <5°
(7)                       V dv J         \ 'tv   '         °'
(F*)+ __ (V*y~  = 0.
Wenn wir nun  auf die Function  V° die Formel §.99 (4) anwenden, so ergiebt sich
wofiir man mit Riicksicht auf (6) und (7) auch setzen kann
(8)       4 « 7| = _ f ^ V d^ v ;              *           J          r
GV
und wenn man aus (8) und (4)  Vp eliminirt, so folgt
f/^TT-     I      A       X   ^T°     .       flY'^^V      /87\"~   I       .      ~ld(J°
(9)        (z/7+43z;p) -- \-        TT-     — { ^— )  4-4^s  -w     J                   ^   r         J L\dv/        \ov/    '         .    r
.. 1 o —
-jr^dtfo = 0, o v
und diese Formel gilt fiir jeden Punkt p im Inneren von T°, und sie gilt andererseits fiir jeden beliebigen, aus % heraus-geschnittenen Raumtheil t°. Nehmen wir zunachst den Raum-theil r° so, dass er die Flache tf ausschliesst, so fallen in (9) die Integrale in Bezug auf d <?° weg, und es folgt, dass in jedem Raumtheile ausserhalb dieser Flachen die Differential-gleichung
(10)                               4V  =   —    4:7tQ
befriedigt sein muss, da, wenn /I V -|- 4 jc Q in irgend einem Raumtheile nur positiv oder nur negativ ware, die Bedingung (9) fiir diesen Raumtheil nicht befriedigt sein konute. in dem die Dichtigkeit Q stetig und diffe-
